Henryk Chostowski 


Dr filozofi, 


urodzony w Wielkopolsce 1850, zmarł w Krakowie d. 17 Czerwca 1880 r., 
opatrzony SS. Sakramentami. 


Wyprowadzenie zwłok z domu N* 65 przy ulicy Batorego wprost na cmentarz odbędzie się d. 20 
b. m. w Niedzielę o godzinie 6; zaś 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


w Kosciele OO. Kapucynów d. 21 b. m. w Poniedziałek o godzinie 10°, 


na które nieutulona w żalu Zona wraz z Rodzicami Jego i swoimi, Krewnvch, Przyjaciół i Pobożnych zaprasza. 


W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


